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Work Order ID 92088-0'--j0 
O::lober-2J./) 
10:34:24 AM 
*Q?ORR* 
Page I 


Required 
Date: 06/11/2012 


Rdcrcnce: 


It",m 10: 


Rl'Vision 10: 


Item Name: 


Start nate: 


02282-041 


T As.~cmbly 


23/10/2012 
Slart Qt): 50.~ 


Req'd Qt)':100 


,\ccepl 


ellSl flem II>: 


Custolilcr: 


Sdup 
Start 


Stup 
*N~1* 
*N~?* 


---- 
------ 
- 
- --~- 
----------------- 
o OIl 


Insp. 
Stamp 


*NR1* 
*NR?* 


Reject 
Number 


Stop 


Start 


Reject 
Qty 


Run 


Accept 
Qty 


\M 
_~_'Q.c:,~~__~ 


--------------------- 
Tool # 
Pilifl 
Cod. 


Ilate: 


Hate: 


Tool 10 
---------- 


---- 


0.00 


000 


0,00 


DlltC:rZ.:,IO-z....> 
Tooling: 


Date: 
sl'e (YIN): 


Memo 


I-Weld lISper D228Z-64 I T Handle Asst'mbly 
Grind chamfcn; and ensure full penetration,as 
per dwg 01282 
•••••• 
hrush wd<' ,.;!d'l afkr w-:fdi:;ll. il'; .~"..~!ur 
Mf _, •••• 
..VRERJ161.SS 
Fi!lilll\I~oclro . 
t 
, j""b. 
;..,/.,<to'" (' 


Memo 


l..arEe Fab 


QC9. hlspcel visual per QSIOO4. Fusion Welds 


Rev E 


Approvals: 
I'roccss Plan: _ 
HI..-:J__ 


QC, 
---------- 
------------ 
- - ------~--- 
Sequ.:nceInl 
Operatinn 
Set Upl 
Won. Center III 
Description 
Run 1I0urs 
-- 
--- 
------- 
Oraw_Nbr 
--'_Revision Nbr 


02282 


lOll 
*1()()* 
Ln~Fab 


Large Fab 


110 
*11 n* 
QC 


Quality CIMrol 


120 
*1?n* 
Small Fnb 


Small Fab 


Small 
Fat> 


MenlO 


Tuml>k 


o OIl 


o OIl 
_30 


• 


Work Order II) 92088 


Oaoher-13-12 
10:34:24 AM 


Item 11): 
02282.041 


He" isioll 10: 


Item Name: 
T Assembly 


Stal-' Date: 
23/1012012 
Required Date: 06/1112012 


Rercrence: 


Start Qly: 
50.00 


Rcq'd Qly: 50.00 


An'ept 


*!)()* 
*!'in* 


Cu~1 IIem 11>: 


Cuslomer: 


Page 2 


Setup 
Shtrl *N~1* 


Stop *N~?* 
, 


f 


------- 


Dale: 
~__ 
Tooling: 


Memu 


Operallon 
Oescription 


QC5.lnspect 
plll1complelencss 10step on W/O 


------------------- 
Tool # 
Plan 
Accept 
Reject 
Reject 
Insp. 
Code 
Qty 
Qly 
Number 
Stalpp 
I \Y," 
105 
r 
"c', 
~.(f1-1l 


*NR1* 
*NR?* 


Stop 


Start 
Run 
Oal"': 
_ 


Oute: 


Tool 10 


000 


Sel Upl 
Run Iiours 
0,00 


SPC (Y/"): 
Oate: 
_ 


Proct'ss 
Plan: 
_ 
QC:_----- 


Approvals: 


Sequence 
101 
Work Center In 
". 
*1 ':\n* 
QC 


Quality Conlrol 


140 
Idenlifyas per dwg & SIeck l.oaltion~ 
000 
*1 fiJ."'I* 
30.>( 
P>.d~t:i!';.' 
Memo 
(1.00 
-- 
- 
PllCklI~in! 


'50 
QC21- Finallnspeclion. 
WorkOtda Release 
0,00 
1?/~jff 
*11:\n* 
QC 
Memu 
0.00 
Qualily Control 


\ 


Work Order II): 
92088 


Parrnt 
fiem: 
D2282-041 


Pannt 
Item Name: 
T Assembly 


..•. 
- 
Picklist Print 


Ot.'lober-lJ-12 
/0.-3./:27 AM 


ComnwnlS: 
If'!' Rcv:A 
Removed from 9 Digit 


*~?ORR* 
*n??R?-041 * 


05.[2-02 
JI.M 


Start Dale: 23/10/2012 


Slart QI}': 50.00 


Page 1;y 


Itetluirrd 
Uate: 06111/2012 


Reiluired 
Qfy: 50.00 
I 


~i 
---_ 
... 
C 


** 


12.0000 


I.ne ('ode 


" 


,. 
" 
100 
Each 


Lui 
Roule 
Unit or 
QI)' on 
Qly per Kit 
Total 
Qly 
nale 
Slatw 
Location 
Seq JD 
l"leasure 
Hand 
Qly 
Issued 
Issued 
---- -- --- 
-- 
- 
--- 
100 
Ea~h 
46,0000 
50 
** 
_4?'<:: 


WAOZO 


74962 


~ 
WA 
'~ 


Hin 
Primary 
Item 
Location 


Manufactured 
Nu 


Manufactured 
No 


Repllll:emeni 
Mfg! 
Item 10 
f'urch 


COIllJhmenlltem 
ID! 
Ite •• NlIme 


D22112-J 


D2282.S 


i>9/!SJ 
-r g 
-17 'l.,)j)93-~J<.. 


*n??R?-::l* 
iT"" 
69N26 -4'.YJ 


~ - 


- 


/ 


- -,, 


HANDLE 
TUBES 
1:1 


NEW ISSUE 


RE-OESIGN 


CORRECTED NUMBERING SCHEME 


REDESIGN D2282-5: 
0.795 
WAS 0.750 


D2282-5 
304 
SS WAS 303 
SS: 
RO.063 
x 
0.063 
WAS RO.OBO x 
0.030 


,.",. , 


SH£(llOF2 
sou 
022B2 


nn.< 


_.,,'" 
NO. 


94.10.14 


95.03.23 


97.10.20 


05.03.16 


05.06.07 
E 


SW 


CHEQ«O C{J 


"TE 


05.06.07 


A 


B 


C 
o 


DART 


02282-3 
ffi 02282-7 


~0.493 
(REF) 


~0.675 
(REF) 


~0.700 


M304TRO.675W.091 ) 


018 
UNLESS OTHERWISE NOTED 
~ 


RO.063 
X 
0.063 
DEEP ~ 
0.090 
X 
45' 
CHAMFER 
0.95 


------ 
," 


0.125 
II 
(REF) II 


. 2.17 


02282-3/-7 
TUBE; 
- 
I) 
MATERIAL:T304/TJ16 
3/8 
SCHEDULE40 (REF. DARTSPEC. 
2) 
8REAK ALL UMARKED SHARP EDGES 0.005 
TO 0.010 
3) 
ALL DIMENSIONS ARE IN INCHES 
4) 
TOLERANCES ARE PER DART OSI 


I 


0.158 --l 


RO.350 


0.080 
x 45' 
CHAMFER 


ffi 02282-5 


02282-5 
STEM; 
I 
1) 
MATERIAL: AISI 304, STAINLESS STEEL (REF, 
DART SPEC. M304RO.750) 
2) 
BREAK ALL1UMARKED SHA~P EDGES 0.005 
TO 0.010 
3) 
ALL DIMENSIONS ARE IN INCHES 
4) 
TOLERANCES ARE PER 
I)ART 
OSI 018 
UNLESS OTHERWISE NOTED 


, 
COpyright e 
1994 by [Wlf 
AEROSPACE 
LTD 
Tl1IS OOC\JI,tE~T 
IS PRIVATE N'«J 
CONf'lOEHTIAL AND IS SUPPuE:O 
ON M 
EXPRESS 
COI'OTIOH 
THAT IT IS HOT TO 8£ 
USED 
FOR Nff 
PURPOSE 
~ 
COl"lEO 
OR Cl),lIolUNlCATm 
TO Nft 
OTHER P£RSOH wmoJT 'IIJ!lTT[H P£Rt.tlSSlON 
F'FlOt.I DolIn' ~ 
LTD. 


- 


'-', 


-, 


\ 


, 
DART 
""'" 
BW 


'="'f':'X!"O (j7 


'''' 
05.06.07 


DART AEROSPACE LTD 
HAWK£S8UflY. 
ONTARIO. ~ 


0IWIIlfIIC 
NO. 
02282 


nn.£ 


HANDLE 
TUBES 
1:1 


• 


-~--I--~- 
000 


GENERAL ASSEMBl.'t 
SCALE 1:2 


02281 


1/16 


I I 
I I I 
02282-041/ 
I I 
(REF) 
1 
I 
I I 
- .,...- 
- -r- - 


02282-043 
(REF) 


004 


02282-7 
- 


1 


ASSEMBLY 


PER 'DNn 
OSI 


1 
-02282-5 
I 
1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 


1/8 


I 
~=~-~-------~~~3- 


====:r 
- --+- 
-+-- - 
I 
I 
====:r 
c==== 
1-2.409-1 
o 
10 
0 


02282-041 l' 


WELD ASSEMBLY 


1-1.187 


1/16 


02282-043IS' 
.~ 
WELD ASSEMBLY PER DART OSI 004 


1 
I 


~ 
I ell 1994 by lWU 
AfROSPACE LTD 
ThIS OOCUl.l(NT IS PFltYATEN«1 
CONf'lOEHlW.. NIl) IS SUf't>t1ro ON 'l1iE OPRESS 
CONOmON THAT IT IS NOT TO liE USED FM 
NlY 
PIJR:POSE OR COPIED 
ON COIOJ.lONlCAIED TO IHt D1l1E:ll: ('0l'S0!i 
WlTHOU'l' wRlTl'tN 
P£R!.l1SSlON, F1toW CWl1' Jr£ROSPACE 
LTC. 


- . 


" 


, 


